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RCULSS 
| 679,00 €* 


Rahmen 
Gabel 
Schaltung 
Schalthebel 
Kettenradgarnitur 
Kette 
Bremshebel 
Bremsen 
Bereifung 
Felgen 

Nabe (vorne) 
Nabe (hinten) 
Lenker 

Griffe 

Vorbau 

Sattel 
Sattelstütze 
Pedale 
Scheinwerfer 
Rücklicht 
Schutzbleche 
Gepäckträger 
Ständer 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


Aluminium 

Aluminium Starrgabel 

Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf 
Shimano Nexus Drehgriffschalter 
SR Suntour 

KMC 

Elegance 3-F 

Shimano Alivio V-Bremsen 
Schwalbe Spicer 40-622 

Ryde X-Star Aluminium 

Shimano Nabendynamo 

Shimano Nexus 8 

Satori Noir 

Westphal Ellipsis 

Satori Limes-RL Aluminium 

Selle Royal 

Aluminium Patent 

Marvi 

Busch & Müller LUMOTEC IQ Avy 
Busch & Müller TOPLIGHT Flat S Plus 
Curana 

Aluminium 

Aluminium 


Artikel 

245450048 
245450053 
245450057 
245450061 
245461043 
245461048 
245461053 
245461057 
245483043 
245483048 
245483053 
245483057 


Typ 

Herren 
Herren 
Herren 
Herren 
Trapez 
Trapez 
Trapez 
Trapez 


RH incm Farbe 
28 Zoll 48 grau-matt 
28 Zo 53  grau-matt 
28 Zoll 57 grau-matt 
28 Zo 61 grau-matt 
28 Zo 43  grau-matt 
28 Zo 48 grau-matt 
28 Zoll 53 grau-matt 
28 Zo 57 grau-matt 


Zentralrohr 28 Zoll 43  grau-matt 
Zentralrohr 28 Zo 48 grau-matt 
Zentralrohr 28 Zo 53 grau-matt 
Zentralrohr 28 Zo 57 grau-matt 


